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Kapmelding gemeentelijke bomen 22 mei 2015 


Locatie: 

In de gemeentelijke berm aan de Hulst te Roden t.h.v. De Zulthe 15, postcode 9301 AV Roden (Kadastraal 
Roden I 4729), 

In de gemeentelijke berm aan het Oosteinde te Roden t.h.v. Kastanjelaan 31, postcode 9301 LD Roden 
(Kadastraal Roden M 1332) 


Aantallen en soorten: 

2 eiken aan de Hulst te Roden 

1 eik aan het Oosteinde te Roden 


Reden: 

Bomen hebben een slechte vitaliteit, en moeten wijken ten behoeve van een reconstructie. 


Toelichting: 

Aan de Hulst te Roden is de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) door de vele storingen in de 
hoofdleiding genoodzaakt deze geheel te vervangen. 

Dit gebeurt veel door te relinen (kleinere buis door de leiding schuiven). 

Onder veel kroonprojecties van bomen wordt geperst met leidingen om de wortels zoveel mogelijk in 
tact te houden maar bij de desbetreffende eiken moet een groot kleppenstelsel opnieuw aangesloten 
worden. De bomen staan dusdanig dicht op het stelsel dat deze onstabiel kunnen worden. Tevens 
hebben de bomen mechanische gebreken door slechte takaanhechtingen en veel doodhout door een 
afstervende kroon. De bomen beginnen gevaar op te leveren. 

De eik op de hoek van het Oosteinde en de Kastanjelaan moet wijken om en zogenaamde snelle fiets- 
verbinding te realiseren. Om dit veilig te laten lopen kan de boom niet behouden blijven. 

Bomenbeleidsplan: 

De kap vindt plaats op grond van bijlage 2 punt 1.1 Veiligheid, en bijlage 3 kap ten behoeve van een 
project of planvorming (biz. 63 en 64). 

De Hulst te Roden 

Oosteinde Roden 


Te treffen maatregelen: 

Het kappen van 2 eiken aan de Hulst te Roden 
Het kappen van 1 eik aan het Oosteinde te Roden 
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